KENWOOD 


コンパクトハイファイコンポーネントシステム 

M-313 


取扱説明書 


株な会なクンウッド 

Kenwood Corporation lvt 2193 00 ia り] 



MP3/WMA 


お買い上げいたださまして、あ0びとラございました。 

ご使用の前に、製品を安全に正しくお使いいただくため、 

別冊の安全上のごま意、取扱説明書の本艾をよくお読みのラえ、説明の通0お使いください。 

取扱説明書は大切に保管して、必要になったとさに繰り返してお読み < ださし、。 

本機は日本国内専用モデルですので、が国で使用することはできません。 0810 YOMMDWMTS 


ユーザー登録について 

カスタマーサポートの向上のため、ユーヴー登録 ( My - Kenwood ) をお願いしています。 
弊社 ホー ムページ内で登録びできます。 

なお、詳細につをましては、利用規約等を事前にお読みください。 

http://jp.my-kenwood.com 


t お電話によるほいかた•商品に関するご巧談 


カスタマーヴポートセンター 

受付時間 月曜日〜金曜日 目:30〜18:00 

± 曜日 目:30〜12:00、13:00〜17:30 

_^日曜、祝日及び当社休日を除く _ 

S5 ⑥ 0570-010-114 

※一般電話•公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。 

♦ 携帯電話、 PHS 、 IP 電話か引ま 045-450-8960 
♦ FAX 04呂 -450-2287 


付属品の確認 

お使いになる前にお確かめください。 

-リモコン RC - F 0323 (1 個） 

-単4お乾電池 （2 本） 




〇 

0 0问 
0 0101 



A 本機を設置ずるとをのごを意 

本磯の通風孔をふさびないでください。通風孔をふさぐと内部に熱びこち0、火災の原因となることび 
あ0まず。特に次のことにを意してください。 

-あお向けや横倒し、逆さまにしない 

. 本箱、押入れなど風通しの悪い狭い巧に押し込まない 

-テープルク□ス、新聞、カーテンなどで通風孔をふさびない 

-本や雑誌などをのせない 

-じゅラたんや布団の上に置かない 

-機器の各面か5、下記に示すスペースを空けてくださし、。 


正面 


15 cm 



本体 


側面 

15 cm 


• ~ ► 15 cm 


本体 


主な仕様 


本体 

アンプ部 

実巧最大出力 日 W +曰 W 

(JEITA THD 1 日％/4 0) 牛 
スピーカー 適合イン ピー ダンス 4 n - 8 n 

入力端テ AUDIO IN : ステレオミニ(ゆ3.日 mm ) 

250 mV /50 kO 


デジタル入力 

チューナー部 

受信周波数 

CD 部 

ワウフラッター 

US 巨固5 


US 巨端子 


FM : 76.0 MHz 〜9日.日 MHz 


測定限界 Ul 下 


共通 

電源電圧 

AC 100 V (50 Hz /60 Hz 共風 

消費電力 

2已 W (電源入時) 

寸法 

1 W 1；(下(電源待機時) 
幅]已日 mm X高さ] 7已 mm X 

質量 

奥行さ 2] ] mm 
約 2.1 kg 

スピーカー 

スピーカー 

1ウェイバスレフ型 

スピーカーユニット 1日 cm X ] 

インピーダンス 

4 0 

寸法 

幅] 4日 mm X高さ] 73 mm x 

質量 (1 本あた 0) 

奥行さ17日 mm 
約]. 2 kg 


仕様 

対応機器 
ファイルシステム 
USB 出力電源 


USB 2.0 フルスピード対応 
USB マスストレージクラス機器 
FAT ] 己 、 FAT 32 
DC 己 V 己00 mA 


•本機の仕様および外観は、改善のため予告な<変更す 
ることびあります。 

• * は JEITA (電子情報技術産業協尝）の測定法に基づ< 
数値です。 

-本製品はレ陪 C 自]日日日-3ぶ適合品」です。 


Microsoft、Windows Media は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 


ディスク/ファイルについて _ 

お手入れについて ディスク/ファイルについて 

.本機で再生でさるディスク/ファイルは政下のとおり 
でず。 

-音楽 C □(に日 MPACT disc 」 の□コ'のあるディスク) 
-音楽 CD ( CD - DA ) フォーマットの CD - R / CD-RW 
- CD - R / CD-RW (フオーマツトは IS 日白目6日 Level 
1または Level 巧の MP 3/ WMA ファイル 
- USB 機器（最大転送速度は2 Mbps ) の MP 3 /WMA 
ファイル 

-本機では「パケットライト方式」でフオーマットされ 
たディスクは再生でをません。 

.本書では MP 3/ WMA の説明をする場合、「ファイル」 
と「巧」は同じ意 D 未で使っていまず。 

•本機は、目9グループファイルと99目®まで認識できまず。 

- MP 3/ WMA につし、て 

-本機ではタグ情報を表示できます（ただし日本語表 
示はでさません)。 

-本機では次のよラなヴンプ IJ ング周波数とビットレー 
卜で録音された MP 3/ WMA ファイルを再生できます。 
サンプリング周波数： 44.1 kHz 

ビットレート： 32 kbps 〜320 kbps ( V 巨 R *) 
* VBR ( Variable 目け Rate : 巧変ビットレート）で 
エンコードされたオーディオファイルは、対応 
ビットレートの範囲外になることびあります。 
このよラな対応範囲外のビットレートの才一 
ディオファイルは再生でさません。 

- MP 3/ WMA ファイルはヴンプ U ング周波数 
44.1 kHz と、ビットレート] 28 kbps で作成する 
ことをおすすめしまず。 

- MP 3/ WMA ファイルの再生順ま、録音時に意図した 
順序と異なることびあります。 （ MP 3/ WMA ファイ 
ルを含まないフオルダは無視されます。） 

-録音状態や記録方法によっては再生できない MP 3/ 
WMA ファイルをあ0ます。 

-Windows Media ™ Player 9 1；(降の、下の機能 
を使用して作成したファイルは再生できません。 

• WMA Professional 

• WMA Lossless 

• WMA Voice 


I よりよくお使いいただくために 

故障かな？と思った！5 

サービスセンターにご相談になる前に、下記の項目をチェックしてみてください。 

共通 

電源が入6ない。 

一電源プラグの接続を確認してください。 

設定の途中で操作が取り消されてしまラ。 

一操作には時間制限びあるものびあ0ます。もラー度操作し直してくださし、。 

リモコンか5本体を操作でをない。 

一 U モコンと本体の U モコン受光部との間を遮5ないようにしてください。 

一 U モコンの電池を2本とも新しい電池に交換してください。 

音声が聞こえない。 

一へッドホンをはずしてください。 

一音量を正しく調節してください。 

ラジオの操作 

雑音がをく放送が聞きづ5い。 

■►アンテナを正しく接続してくださし、。 

ーアンテナを調整し直すか、本機の設置場所を変えてくださし、。 

一本機の電源を切り、入れ直してくださし、。 

ディスク/ USB 機器の操作 

再生でをない。 

ーディスクの又字のある面を上にして入れてください。 

^「パケットライト ( UDF あ式)」で録音されたディスクは再生できません。 

-►Windows Media ™ Player 政がで楽巧管理されたデジタルオーディオプレイヤーは再生できません。 

一 USB 機器を正しく接続してくださし、。 

MP 3 /WMA のグループやトラックび意図したよラに再生でをない。 

一再生順はグループやトラックを録音した書き込みソフトで決まります。 

ディスクや USB 機器か5の音声が途切れる。 

一巧れや傷のあるディスクは、清掃するか交換してください。 

崎正しく書き込まれた MP 3/ WMA ファイルを再生してくださし、。 

上記の処置をしても正しく動作しないとをは 

本機はマイコンの働きで、多くの動作を巧っています。どのボタンを押してを正しく動作しないときは、一度電源 
プラグをはずし、しば5く待ってか5つなぎ直してください。 


ディスクの取り扱いとお手入れ 



•ディスクにテープやシールなどを張った0、字を書い 
たりしないで < ださい。 


• ディスクは曲げないで < ださし、。 

• A — 卜や巧などのおをしたシ王イプディスク（特殊形 
がのディスク）は、絶対に使用しないでください。故障 
の原因となります。 

•ディスクをお手入れするとさは、ほこりやコ ' S 、 指紋 
などを柔5かい布でふをとってくださし、。 



必ず内側か6外側へ 連続したキズは音飛びの原因となります。 

-シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用しない 
で < ださし、。 

本巧の掃除 

•パネルの操作面び巧れたら柔らかい布でか5ぶさし 
てください。ミちれびひどいとさは、水で巧をしめらず 
か、中性洗剤をがし布につけてふさ、あとからか日ぶ 
さをして <ださし、。 

•キャビネットび変質したり、塗料びはばることびあり 
ますので、シンナーやベンジンなどの溶剤は使わない 
でください。また、殺虫剤など揮発性のわのをかけた 
0、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたまま 
にしないで < ださし、。 

CD プレーヤーのレンズのお手入れ 

レンズのちれは音飛びなど演奏びでさな<なる原因に 

な0ます。 

CD ドアを開け、レンズを清掃してください。 

•市販の C □レンズクリーナ ー( 乾式タイプ)をこ刑用ください。 

•ほこ0などは、図のよラに市販のク U —ニングキット 
のブ□ワーを使って、はさ出してくださし、。 



〇リモコンの準備 

電池の+と一の向さを正しく入れてください。 

電池の交換方法： 




(裏面） （付属品) 


A ま意： 

-電池は、 r 安全上のごま意」(別紙)をお読みの上、正しくお取り扱いください。 

-電池を直射日光(炎天下)や火のそばなど高温となる場所に置かないでください。発熱•破裂•発火による火 
災、けびの原因となることびあります。 

付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交換してください。 

操作範囲び狭くなったり、本体に近づけないと操作でをなくなったときは、新しい電池と交換してください。 


接続ずる 


接続上のご ミ 主意： 

ずべての接続び終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 

-アンテナの導線部分び他の端子やケーブルに触れないよラにごま意ください。また、アンテナ 
を他のケーブルか5離してください。費信の巧げになることびあ0ます。 


FM 簡易型アンテナ(付属品)を巧続する 


最わ受信状態の良い位置と方向に 
伸ばして < ださい。 


A FM 簡易型アンテナ 
(付属品） 


スピーカーを 接続ず る 



背面 



逆 J ま意： 機器は電源コンセントに容易に手が届く位置に設置し、異常が起さた場合ずぐに電源 
プラグをコンセントか5抜いてください。また、電源スイッチを切っただけでは機器は電源か5 
完全に遮断されません。完全に遮断ずるには、電源プラグを抜いてください。 



両方のスピーカーび正しく、しっかりと接続さ 
れていることを確認してくださし、。 

スピーカーコードを 接続する場合は、+と 一を 
間違えないよラにしてください。赤色の スピー 
力ーコー ドは+、黒色の スピーカーコー ドは 一 
に接続してくださし、。 

1 つのスピーカー 端子に複数の スピーカーを 
接続しないで < ださい。 

スピーカーコードの導線部分を本体の金属部 
分に接触させないで < ださし、。 


A ミ 主意： 

-アンテナエ事には、技術と経験び必要ですので、販売店にご相談くだ 
さい。アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アン 
テナび倒れた場合、感電の原因になることがあ0ます。 

-ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの共聴アンテナ端子 
に本機の FM 端子を接続している場合は、 FM 放送局の周波数び通常 
と異なることびあります。 

詳細は、ご契約のケーブルテレビを社へお問い合わせくださし、。 


時計/音/表示窓の設定 


本書では、おもに リモコンのボタンをほって 操作説明をしていまず。 
本体の同じマークのボタンは、 U モコンと同じ働きをしまず。 


お使いになる前に 
時計を合わせる 

電源び切れているとさ ひタン、 (イ時）に時計を合 
わせることびでさます。 

7 ( ~ 'jCs 培託/を巧しつづける。 


ミ日爾 


•すでに時計を合わせているときは、時計表示び 
点滅するまで巧しつづけてください。 

2 時刻を合わせる。 

または^ ~)[站非/ 


‘本機の時計は月に1、2分程度のズレび生じる場 
合びあ0ます。定期的に時刻を合わせ直すこと 
をおすすめします。 


現在時刻を巧認ずるには 

電源び入っているとをに 


I 皿 !] 


時刻び表示されます。 

電源プラグを巧いた0、信電で電源び切れたとまは 

表示窓に ro : 00 J び点減表示します。 

時計を含わせ直してください。 


〇おやすみタイマーを使う 

設定した時間び経過すると、自動で電源び切れま 
す。 

電源び入っているとをに 

) Cs 離'を押しコづける。 


7 


孔脚 


10 


y ( "^CLOCK/ 

^ V ノ SLEEP 

SLEEP 10- 
^ OFF - 


-SLEEP 20- 
SLEEP 90 


-SLEEP 30 


■ おやすみタイマーび設定されているとさに 
に L 日 CK / SLEEP ] を押しつづけると、残り時間 
を確認でをます。 

I 設定時刻を変更するには、に L 日 CK / SLEEP ] を 
くり返し押してください。 


〇タグ情報を表示する 

MP 3 または WMA を再生中に 


でコ弧 


II 17 


ID 3 ON - 


• ID 3 OFF 


MP 3( ID 3) または WMA のタグ情報は自動的に政 
下のよラに表示されます。(ただし曰本語表示はで 
をません。） 


グループ 名^ ファイル 名 


アルバム名 


-巧タイトル- 


演奏者名- 


(アーティスト 名） 


〇音を調節する 
一時的に消音ずる 


FADE 

MUTING 


ri-i-i-i-i-i-i-i- 

M! IT 


iLiriMij 


で 


サウンドモード 

お好みのヴウンド効果を選びます。 


r 


-わラー度押すと元の音量に戻ります。 

低音を強調ずる ( H 巨 S ) 


ROCK POP 
t — JAZZ • 


CLASSIC 


キャンセル 
(表示なし） 


H 巨 S キャンセル 

(表示なし） 































































































































































































































^ リモコンでま号を選ぶには 

数字ボタンを巧しまず。 



音源を選択する12 



背面 


我 。! 


n 感 

Ml 


PHONES 

鑛 


ステレオ S ニプラグコード 


V 



へッドホンを使用ずるとまは.-. 

へッドホンをつける前や、へッドホンのプラグを损を差し 
する前には、必ず音量を最ルにしてください。 

-へッドホンを接続すると、スピーカーか5音び出なくな 
0ます。 


電源を入れる/切る1 

STANDBY (スタンバイ)インジケータ 




FM 放送 


J 


2 - 


) CLOCK/ 
SLEEP 


CO CjJ 
(Z3 CH) CD 


の L§_JrCI 

D 旧 PLAY/ 

_ _ PROGRAM 

の ■ 包み k つ 

'►/II ‘ ►/!! AUDIO IN 

(CD ) ( USB ) 〔 FM ) 

い叫 (EED ro 

TUNING/GROUP 

の日 

MUTING 


RANDOM REPEAT 


SOUND 


の 

の 


KENWOOD 

REMOTE CONTROL UNIT 


放送局を選ぶ 


rri Ell 与 ! 1 


FM 


FM MONO 


A—IN - 

(AUDIO IN ) 


TUNING/GROUP 


のどち 5 かを押しつづける。 


自動的に選局を始め、放送を受信すると止まり 
ます。 

-選局を止めたいとさは、をラー度押します。 

-く 0返し押すと、日.1 MHz ずつ変わります。 


FM モードを切り替える 

FM ステレオ放送び聞さ取りにくいとさに 


FM 


FM MONO 


放送局を記憶させる（プリセット） 

最大2日局まで記憶させることびでをます。 
記憶させたい放送局を受信中に 

, DISPLAY/ け —A っ 

~ -つ日,':-日 T;[L 


し A-IN <-1 
(AUDIO IN ) 

I 音声びモノラルにな0、聞さやす<なります 
び、ステレオ効果はなくな0ます。 


厂厂、- 

プ U セツト番号 

2 記憶させたい番号を数字ボタンで選ぶ。 

-け "7 



IJ^rB 1511 

ク_ 厂厂、- 


番号の選びかたは、左下の「1」モコンで番号を選 
ぶには」を参考にしてください。 

[!◄◄] または [► W ] を使ラことわでをます。 


) 旧 PLAY/ 
ROGRAM 


r-m: ijj 


放送局を呼び出ず 



I 番号の還びかたは、左下の ru モコンで番号を選ぶに 
は」を参考にしてください。 

I [!◄◄] または [►►!] を使5ことちでさます。 


-3 


□ 


外部機器 


AU 與 IN ィ麵 


ステレオ S ニプラグコード 
(市販品） 



〇， 

□ 


再生ずる 

- AUDIO IN 

7 田 


り—け, 


け 


FM 


FM MONO 


A—IN * 
(AUDIO IN ) 


2 外部機器を再生する。 


音量を上げた巧態で電源を切 6 ないで < ださい。 

V 


巧部機器を接続ずるとをは… 

なに電源を入れたとさに、突然大さな音び出て、スピー 



外部機器を接続したり、はずしたりするときには、必 

カーやへッドホンび破損したり、聴覚障害の原因となるこ 




ず音量を最ルにしてください。 

とびあります。 







3 




2 

3音量を調節する 


U モコン受光部 


T T 


へッドホン(巿販品） 




番号 

操作手順 

己 

已 

20 

M 日一（表示窓に"——"び表示された 5) 2吵日 
または 

M 日- ► (表示窓に" "び表示されたら）日 

一2一日 

]2已 

兰1日 一]- ► 2一已 


本書では、おちに U モコンのボタンをほって 操作説明をしていまず。 
本体の同じマークのボタンは、 U モコンと同じ働きをしまず。 


基本操作 


スタンバイげ態について 

本機の STAND 巨 Y インジケータび点丹中は、メモ U - 保 
護のため、微弱な通電び行われています。これをスタン 
バイ状態といいます。またこの状態のとを、リモコンで 
本機の電源をオンにでさます。 





USB 機器について 


•本機の電源び入っているときに US 日機器をはずさな 
いでください。本磯や US 日機器の故障の原因となりま 
す。 

• US 日機器を接続するときには、音量を最ルにしてくだ 
さい。 

’ US 日八ブは使用しないでくださし、。 

I 音源に 「 USB 」 を選んでいるとをに、接続している 
US 日機器び充電されます。(音源に 「 USB 」 を選んでい 
てち、充電されない US 目機器わありまず。） 

I すべての USB 機器の動作を保罰するわのではありま 
せん。 

I US 日機器の再生について 

-収録されているファイルび多いほど、本機の読み込 
み時間び長くかかりまず。 

- US 目機器に入っている MP 3/ WMA ファイルを再生 
でさまず(最大転送速度は2 Mbps )。 

-2 ギガバイト ULL のファイルは再生できません。 

-本機は DRM ( Di 呂け al Rights Mana 呂 ement ) には 
对応していません。そのため、パソコンでインター 
ネットか5ダウン□-ド購入したファイル谱作権 
保護されたファイル)などは再生でをません。 


广 


再生する 


音源を rcDj または rusBj にずる 


四 


REPEAT 


7 DISPLAY/ 

■ PROGRAM 

PROG. 



〇 


CD 



〔USB ) 


[ItSTil 


-音楽 CD び入っていると 「CD」 び表示されます。 
- US 巨機器び接続されていると 「US 目」び表示さ 
れ、再生中は点滅しまず。 

.MP 3 /WMA ファイル再生中は「MP 3 」または 
rWMA」 び表示されます。 

CD ドアを開ける 

本体の A PUSH を巧す。 

巧を選ぶ 

イイ ー ►► 

し…) または I… J 

早送 D ずる 

C-- 0 を巧しつづける。 

早戻しずる 

這) を押しつづける。 

グループを選ぶ ( MP 3 /WMA のみ） 

の CZ：) のどち 5 かを押す。 

信止ずる 


U ピート再生ずる 

再生中に 


プ□グラム再生ずる 

再生停止中に 


押すごとに表示び下のよラに変わります。 
- ► REPEAT 1 —— ► REPEAT 


キャンセルィー REPEAT GROUP - 
读示なし)* ( MP 3/ WMA のみ） 


=再生停止中に表示窓に 「 GROUP 」 と表示されます 
( MP 3 /WMA のみ)。 


REPEAT 1 

現在の曲を < り返ず 

REPEAT 

すべての曲をくり返ず（プロ 
グラムち生中はプ□グラム内 
容を < り返ず） 

REPEAT 

GROUP 

現なのグループを<0返す 
( MP 3 /WMA のみ） 


ランダム再生ずる 

再生停止中に 


RANDOM 


RANDOM ◄- 

今 4 


(表示なし） 

ランダム(無作為)な順序で巧び再生されます。 
すべての巧をランダムに再生し終わると自動的に停 
止します。 

-ランダム再生中に数字ボタンで曲を選択することは 
でをません。 


2 m 番号を選ぶ （32 m まで登録でさまず)。 

音楽 C □の場合 
トー^またはトー 

MP 3/ WMA の場合 
(1) グループを選ぶ 

rn 厂〇のどちらかを巧す。 

た)巧を選ぶ 
トー^またはこ►一 

•33 巧目を登録しようとすると、 
「 PROGFULU と表示されます。 

•数字ボタンでグループと巧を選択すること 
ちでをます。 



3 


►/ii ►/■■ 

〔 CDJ または C US 日:） 


‘ [ REPEAT ] を押すとプ□グラム内容び U ピート 
再生されます。 

• プ□グラム再生中に数字ボタンで巧を選択する 
ことはでさません。 


プ□グラム再生停止中に... 

•プ□グラム内容を確認ずるには、 [ DISPLAY / 
PR 日 GRAM ] をく 0返し押します。 

•曲を追力□するには、 [ DISPLAY / PR 日 GRAM ] を 
"日日"び表示されるまでくり返し押してください。そ 
の後、左記の手順1か52を<0返して新しい巧を選 
んで < ださい。 

-プ□グラム内容を消去するには [■] を巧します。 


VOLUME 


CLOCK 


KENWOOD 


0 0 顧 Q i 四 0 Cl 

0 0 0 ^ 猜窗 j 0 

0 0 0 背 0" 回る 















































































































































































































































































































































































KENWOOD 

安全上のご注意 


取扱説明書 

M-313 

LVT 2194-001 A 
0810 YOMMDWMTS 


お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを、巧のように説明していまず。記載 
している表示-図記号についての内容を良く理解してか6本文をお読みになり、必ずお守りください。 


■ 表示内容を無視して誤った使いちをしたとさに生じるを害や損害の程度を、なの表示で区分し、説明しています。 


A 警告 
A ミ主意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死こまたは重傷を負5可能性び想定される内容を示して 
います。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容、および物的損害の 
みの発生び想定される内容を示しています。 


■ お守りいただく内容の種類を、なの絵表示で区分し、説明しています。 


A A 記哥ま、ま意（警告を含む）を促す内容びあることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電ま意) 
び巧かれています。 


處 


〇記号は、禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び ffl かれています。 


参記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。 

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）び巧かれています。 


この r ま全上のごま意 J には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。(説明項目の中には、本文での説明と重複する内容もありまず) 


么警告 


異常のとをは 


設置にごいて 


異常が起きた場合は電源プラグを巧く 

内部に水や異物び入った 0、 煙び出たり、変な臭いや音びした 
場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント 
か5抜く。そのまま使巧すると、火災•感電の原因となります。 
煙や、異臭、異音び消えたのを確かめてから修理をご依頼<だ 
さい。 

電源コード•プラグについて 


Q 電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけたり、加工した0、無理に巧げたり、ねじっ 
たり、引っ張ったり、加熱したり、ステープルや釘などで固定 
しなし、。 

電源コードの上に重いわのをのせたり、コードを本機の下敷さ 
にしない。コードを敷物などで覆ってしまラと、気付かずに重 
し、ちのをのせてしまラことびあります。コードび傷つさ、 火災. 
感電の原因となります。 

電源コードび傷ついた5 (芯線の露出、断線など）販売ちまた 
は当社サービス窓口に交換をご依頼ください。そのまま使用す 
ると火災-感電の原因とな0ます。 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む 

差し込みび不完全ですと発熱したりほこ0び付着して、火災の 
原因とな0ます。また、電源プラグの刃に触れると、感電の原 
因となります。電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみびあ 
るコンセントの場合には、販売店や電気工事店にコンセントの 
交換を依頼してください。 




〇 交流100ボルトの電圧で使用ずる 

この機器は、交流]日日ボルト専用です。指定の電源電圧し U 外 
で使用ずると、乂災•感電の原因となります。 



風呂、シャワー室では使用しない 

風呂、シャワー室など湿度の高いところや、水はねのある場所で 
は使用しない。火災-感電の原因となります。 

機器の上に花びんやコップなど水の入つた容器を置かない 

水びこぼれて中に入ると、火災-感電の原因となります。 

機器の上にろラそくやランプなど乂のついたちのを置かない 

本機のカパーやノくネルにはプラスチックび使われており、燃え 
移ると火災の原因となります。 


巧用について 



水をかけたりめ S したりしない 

火が-感電の原因となります。 

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にごま意<ださい。 




雷び鳴り始めた S アンテナ線や電源プラグには触れない 

感電の原因となりまず。 


お手入れ 


〇 電源プラグを定期的に清掃ずる 

電源プラグにほこ0などび付着していると、湿気等によ0絶縁 
び悪くなり、火災•感電の原因となります。 

電源プラグをコンセントか5抜いて、乾いた布で取り除いてく 
ださい。 


A 迂后、 


異常のとをは 


ほ用について 


落下した機器は電源プラグを巧く 

機器を落としたり、カバーやケースび壊れたりした場合は、電 
源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか S 抜いて、点お、 
修理をご巧頼ください。 

そのまま使用ずると、火が'感電の原因となることびありまず。 

電源コード•プラグについて 


Q レーザー光源をのぞを込!まない 

レーヴー光び目に当たると、視力障害を起こすことびあります。 

0 ひび割れディスクは使わない 

ひび割れ、変巧、または接着剤などで補修したディスクは使用 
しない。ディスクは機器内で高まに回転しまずので、飛び散って、 
けびの原因となることびありまず。 



0 

0 


めれた手で電源プラグを巧き差ししない 

感電の原因となることびあ0ます。 


電源コードを熱器具に近づけない 

電源コードを熱器具（ス I ブ、アイ□ンなど）におづけない。 
コードの被覆び溶けて、火災•感電の原因となることびあります。 

電源プラグを巧くとさは電源コードを引っ張5ない 

コードび傷つき、火災-感電の原因となることびあ0ます。 

必ずプラグを持って抜いてください。 


設置について 

Q 不を定な場所に置かない 

ぐ5ついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。 
落ちた0、倒れた0して、けびの原因となることびあ0ます。 

Q 湿気やほこりのをい場所に置かない 

油煙や湿気の当たる調理台や加湿器のそば、湿気やほこ0の多 
い場所に置かない。火災-感電の原因となることびあ0ます。 

Q 温度の局い場が I し置かない 

窓を閉め切った自動車の中や直射曰光びあたる場所など、異常 
に温度び高<なる場所に放置しない。本体や部品に悪い影響を 
与え、火災の原因となることびあ0ます。 


電池にごいて 


〇 電池の取り扱いに注意ずる 

次のことを、必ず守って<ださし、。 

•極性表示（プラス11 + " とマイナス"一"の向さ）にミ主意し、 
表示どおりに入れる。 

-指定の電池を使用する。 

-使い切ったとをや、長期間使用しないときは、取り出しておく。 
-新しい電池とちい電池を湿ぜて使用しない。 

-違ラ種類の電池を混ぜて使用しない。 

-充電池と乾電池を湿ぜて使用しない。 

-電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れたりしない。 
電池は誤った使いちをすると、破裂、ミ夜をれによ0、乂災、け 
びや周囲を破損する原因となることびありまず。 

電池を入れたままにしておくと、過放電により液びちれ、けび 
ややけどの原因となることがあ0ます。 

液びわれた場合は、点検、修理をご依頼ください。万一、ちれ 
た液び身体についたとさは、水でよく洗い流してください。 

〇 電池は乳幼児の手の届かないところに置く 

電池をあやまって飲み込むおそれびあります。ボタン電池など 
ル型の電池は特にごを意ください。万一、お子さまび飲み込ん 
だ場合は、ただちに医師と相談してください。 

音量にごいて 


Q 機器に乗5ない 

機器に柔った0、ぶ5下びった0しない。特におモ様にはごま 
意くださし、。 

倒れた0、こわれた0して、けびの原因となることびあります。 

移動させるときは電源プラグを巧く 

移動させるとさは、電源スイッチを切0、電源プラグをコンセ 
ントから抜を、アンテナ線、スピーカーコード、その他接続コー 
ド類を全てがす。コードを损かずに移動するとコードび傷つさ、 
火災-感電の原因となることびあ0ます。 

機器の接続は取扱説明書に従ラ 

関連機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読 
み、電源を切0、説明に従って接続する。また、接続は指定のコー 
ドを使用する。あやまった接続、指定以外のコードの使用、コー 
ドの延長をすると発熱し、やけどの原因となることびあります。 

巧用について 


0 ^ 長期間使用しないときは電源プラグを巧く 

旅行などで長期間使巧しないとをは、必ず電源プラグをコンセ 
ントから抜く。火災の原因となることびあります。 

0 機器の内部に異物を入れない 

機器の通風孔、開口部か5内部に金属類や燃えやすいわのなど 
を差し込んだり、落とし込んだ0しない。乂災•感電の原因と 
なることびあ0ます。 

機器のケースを開けたり改造したりしない 

内部には電圧の高い部分びあり、火災-感電の原因となること 
びあります。点検、修理は販売店または当社サービス窓口にご 
依頼 < ださい。 

A デイスク挿入 □ に手を入れない 

/^\ 手びはさまれて、けびの原因となることびあります。特にお子 
さまにはごま意くださし、。 


Q はじめか S 音量を上げずぎない 

突然大さな音び出て、聴力傷害などの原因となることびありま 

Q 耳を刺激ずるよラな大きな音で長時間続けて聞かない 

聴力に悪い影響を与えることびあります。 

Q 長時間音が重んだ状態で使わない 

スピーカーび発熱し、乂災の原因となることびあります。 

お手入れ 


0 ^お手入れの際は電源プラグを巧く 

お手入れの際は電源プラグをコンセントか5抜く。感電の原因 
となることびあります。 

定期的に内部の点検、清掃をずる 

3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、清掃をお勧めします。 
販売店、または最寄のケンウッドサービス窓口に費用を含めご 
相談 < ださい。 

内部にほこりのたまったまま使用すると、火災や故障の原因と 
なることびあります。 


レーザー製品についてのご注意 

1 . この製品は JIS C 6802 規格に基づ<クラス1レーヴー製品です。 

2. ミち意： 機器内部には、危険なレーヴー放射部びあります。分解、改造 


はしなし、でください。 

3.機器内部には、攻下のラベルびあります。 



ま意： ここを開くと可視及び/または不可視のクラス 1 M レーザー放射 
び出ます。光学装置で直接見ないでくださし、。 









































c 使用上のごミ主意 


本機の置を場所について 

故障などを防止するために、次のよラな場所には置かないでくださし、。 

-湿気やほこりの多い所 •バランスの悪い不安定な所 

. 熱器具の近く -日 A 機器やけい光なのすぐそば 

-風通しの悪い狭い所 -直射日光の当たる所 

-極端に寒い所 -振動の激しい所 

-テレビや他のアンプ、チューナーのそば 
• 磁気を発生する所 
ご注意 

本機の使用環境温度は、己で〜3已でです。この範囲外の温度で使用ずる 
と、正しく動作しなかったり故障の原因となることがあ0ます。 


露、水滴がついた5 

次のようなとき、本機内部のレンズに露、水滴び付いて正しく再生できな 
い場合びあ0ます。 

-暖房を始めた直後 

-湯気や湿気の多いところに置いてあるとを 
-寒い所か5急に暖かい部屋に移動したとを 

このよラなときは、電源を入れたまま約！〜2時間待ってか日、ご使用くださ 
い。 


本体の富掃 

パネル操作面びミちれた5柔らかい巧でからぶきしてください。ちれびひ 
どいとさは、水で巧をしめ5すか、中性洗剤をかし巧に付けてふを、あと 
か5からぶをして < ださし、。 

ごま意 

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいた0、殺虫剤をか 
けないでください。変色した0表面の仕上げをいためることびあ0ます。 


ステレオを 聞ぐ とさのエチケット 

へッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しないよう適度な音量で 
お楽しみください。 

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑びかか5ないよ 
ラな音量でお聞をくださし、。 

特に、夜はルさな音でわ周囲によく通るものです。窓を閉めたりヘッドホ 
ンをご使用になるなどお互いに気を配り、快い生活環境を守りましょう。 
このマークは音のエチケットのシンボルマークです。 


[ 音のェチブットI 


デ~夕のお取り扱いについて 

-大切なデータはパソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。 

-本機と接続機器間での再生のとさに、データの消失または破損び生じた場合の補償はご容赦ください。 


保 iE とアフターサービス 


よ<お読み<ださい 




保証書 

出張修理/持込修理 


製品には保証書び添付されております。保証菌ま、必ず「お買い上げ日•販売 
店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただを、内容をよ< 
お読みの後、大切に保管してください。 


保証期間 


保罰期間は、お買い上げの日より]年間でず。 

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用に 
よる故障の場合は、保証期間内でわ有料となります。詳し < は保罰書をご覧 
くださし、。 


「出張修理」、 r 持込修理」のどち!5び適用されるかは機種によって異なりま 


おミ □ 5せ < ださい。 

-製品名 

• 製造番号 （Serial No .) 

-お買い上げ年月日 
• 故障の症状（でをるだけ具体的に） 

-ご住所（ご近所の目印等わ併せてお知5せください) 
• お名前、電話番号、訪問ご希望曰 


修理に関するご相談な S びにご不明な点は 


修理に関するご相談な5びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄 
りのケンウッドサービスセンターにお問い合わせ<ださい。（お問い合わせ 
先は、 r ケンウッド全国サービス網」をご覧ください。） 


修理を依頼されるとをは 


「故障かな？と思った引に従ってお調べいただき、なお異常びある時は製品 
の使巧を中止し、必ず電源プラグを抜いてか5、お買い上げの販売店または 
最寄りのケンウッドサービスセンターにお問い合わせくださし、。 

補修用性能部品の最低保有期間 

当祉ま、このステレオの補修巧性能部品を、製造打ち切り後、8年保有してお 
ります。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


保罰期間中は 

保証期間中は保訝書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッド 
のサービスセンターび修理をさせていたださます。 

修理に隙しましては保罰書をご提示 < ださし、。 


保証期間が過ぎているとさは 

保証期間び過ぎている時は、修理ずれば使用できる場合には、ご希望により 
有料で修理させていただをます。 


修理料金の仕組み 

(有料修理の場合は、次の料金をいたださまず） 

技術料： 

製品の故障診断、部品交撰など故障箇所の修理および付帯作業にかかる費用 
です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般管理費など 
び含まれています。 

部品代： 

修理に使用した部品の代金です。その f 也、修理に付帯する部材等を含む場合 
をあります。 

出張料： 

製品のある場所へ巧術をを派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいた 
だく場合びあります。 

送料： 

郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行ラにあたって、 
お客様に負担していただく場合びあります。 


ケンウッ ド全国 サービス 網 


修理などアフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービスセンターへお申しつけください。 

2日]日年8月現在 


化巧道 


札幌サービスセンター 面 004-0005 札幌市厚別区厚別東已条 1-2-29 巧 (011) 807-3003 


ま化 


仙台サービスセンター 面 984-001 1 仙台市若林区六 T の目西町 7-1 3 巧 (022) 287-日]己1 


関ま•信越 


さいたまサービスセンター 面 331-0812 さいたま市:]ヒ区宮原町 1-2 日2 巧 

(048) 778-8714 

千葉ヴービスセンター 面 277-0863 柏市豊四季已 12-1 日-目7 巧 

(04) 7171-3800 

横おサービスセンター 面 226-8525 横ミ兵市緑区白山1 -1 巨-2 巧 

(04 已）白39-日242 

新漏サービスセンター 面 950-0913 新漏市中央区鑑 1- 已 -23 巧 

(02 已）24已 -2] 77 


大田サービスセンター 面 146-0082 大田区池上 2-8-1 日プラムビル 1 F 

(修理持込専用窓口）電話でのお問合せはカスタマーサポートセンターにて承ります。 


中部•甲畑 


名ち屋ヴービスセンター 面481 -0041 化名ち屋市九之坪鴨田 121-1 fi 

(日己目 8) 24-1644 

静岡ヴービスセンター 面 420-0816 静岡市契区皆谷己-日1 - 1 巧 

(0 己 4) 2色 2-8700 

金沢サービスセンター 面 921-8062 金沢市新保本4-日日-17 巧 

(076) 2色 9-2 白3巳 


近證•四国 


大販ヴーピ'スセンター 面 532-0027 大阪市淀 J II 区田 J 112-4-28 巧 (日色）目39日-8日。巳 

高松ヴービスセンター 面7目]-8日日7 高ホ公市田村町3日已 -1 巧 (087) 8日2-日日已已 


中国 


広島ヴービスセンター 面 730-0825 広島市中区光南3-目-17 巧 (082) 241-0023 


か州 


福岡ヴービスセンター 面81 2-003 1 福岡市博多区?中お町]1 - 1日ヴンイースト福岡 1 F 巧 

(0 白 2) 283-巨67已 

鹿児島サービスセンター 面 891-0114 鹿児島市ル樹京 1- 己-17 e 

(0 白 9) 268-0030 

巧縄サービスセンター 面 901-2224 宜野湾市真志喜 1-11-12 コモンズビル1 F を 

(0 白 8) 898-3631 

■ サービスセンターの営業時間のご案内 


受付時間 ] 日:日日〜18:日日(±曜、曰曜、祝曰および当社休曰は休ませていただをます） 

(各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることびありますのでご了承ください。） 


カスタ マーサポート センター 

■ 商品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 

ナビダイヤル0日70-日1日-1 ] 4(一般電話•公衆電話からは、どこか5でも市内通話料金でお問い含わせび可能でず） 

携帯電言舌、 PHS 、 IP 電言舌む、5は日4己-4己 0-8 白目日 FAX 日4已 -4 曰 0-2287 

受付時間月曜〜金曜日:3日〜18;日日 

±曜 目:3日〜12:0日、13:日日〜17:3日（日曜、祝曰および当社休曰は休ませていただをます） 

住所〒221-8528神奈川県横;兵市巧奈 j II 区守屋町 3- 12 



お客様または第兰者び、この製品の誤使用•故障•その他の不具合およびこの製品の使用によって受け5れた損害につをましては、法令上の賠償責任 
び認め5れる場合を除を、当社は一切その責任を負いませんのであ5かじめご了承ください。 

この製品の故障-誤動作-不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補價につさましては、当社は一切その責任を負いませんの 
で、あ5かじめご了承ください。 

• お客様または第=ちびディスクなどへ記録された内容の損害 
• 録音-再生などお客様または第王者び製品利用の機尝を逸したことによる損害 

































































